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LETTRE DATEE DU 4 AOUT 1997, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL 
DE SECURITE PAR LE SECRETAIRE GENERAL 

J'ai l'honneur de porter a votre connaissance et, par votre intermediaire, 
a celle des membres du Conseil de securite que, comme il y est tenu aux termes 
de l'alinea a) ii) du paragraphe 8 de la resolution 986 (1995), le Gouvernement 
iraquien m'a soumis son plan de distribution visant 1'achat et la distribution 
de fournitures humanitaires pour une periode supplementaire, telle que definie 
dans la resolution 1111 (1997). Le Gouvernement iraquien a ete informe ce jour 
que j'avais approuve ledit plan sous reserve que la mise en oeuvre en soit regie 
par les resolutions 986 (1995) et 1111 (1997) et le Memorandum d'accord, et soit 

sans prejudice des procedures appliquees par le Comite du Conseil de securite 
cree par la resolution 661 (1990). 

Une copie de la liste de fournitures et de produits par categorie dont 
etait assorti le plan de distribution du Gouvernement iraquien est mise a la 
disposition du Comite. Cette liste a ete etudiee de pres par les experts de la 
Commission speciale des Nations Unies, qui ont determine les articles sujets a 
notification selon les procedures adoptees dans la resolution 1051 (1996) pour 

le mecanisme de controle des exportations et des importations concernant l'lraq. 
La liste des articles entrant dans cette categorie est elle aussi communiquee au 
Comite. Le plan de distribution et la lettre par laquelle je fais connaitre que 
je l'accepte sont joints a la presente lettre. 


( Signe ) Kofi A. ANNAN 


97-21002 


(F) 


050897 


050897 
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ANNEXE I 

Lettre datee du 4 aout 1997, adressee au Representant permanent 
de l'lraq aupres de 1'Organisation des Nations Unies par le 
Secretaire general adjoint aux affaires humanitaires 

Au nom du Secretaire general, j'accuse reception du plan de distribution 
presente par votre gouvernement concernant la deuxieme phase, et vous informe 
que je suis habilite par le Secretaire general a vous communiquer ce qui suit. 

Aux termes des resolutions 986 (1995) et 1111 (1997), l'lraq est tenu de 

garantir, sur la base d'un plan presente au Secretaire general, la distribution 
equitable des medicaments, des fournitures medicales, des denrees alimentaires 
ainsi que des produits et fournitures de premiere necessite destines a la 
population civile (fournitures humanitaires) exportes vers l'lraq dans les 
conditions definies par lesdites resolutions. Le Memorandum d'accord conclu le 
20 mai 1996 entre le Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies et le 
Gouvernement iraquien en vue de 1'application de la resolution 986 (1995) 
stipule que le Gouvernement iraquien doit etablir un plan de distribution 
exposant dans le detail les procedures a suivre par les autorites iraquiennes 
competentes en vue de garantir la distribution equitable des fournitures 
humanitaires, et soumettre ce plan pour approbation au Secretaire general. Le 
Memorandum prevoit a cet egard que, si le Secretaire general estime que le plan 
offre des garanties suffisantes d'une distribution equitable des fournitures 
humanitaires a la population iraquienne dans 1'ensemble du pays, il le fasse 
savoir au Gouvernement iraquien. 

J'ai l'honneur de porter a la connaissance du Gouvernement iraquien 
qu'ayant examine le plan de distribution, le Secretaire general est parvenu a la 
conclusion que le plan de distribution concernant la deuxieme phase, tel que 
soumis dans sa version finale le 4 aout 1997, s'il est convenablement applique, 
devrait satisfaire au critere de la distribution equitable des articles 
humanitaires a la population iraquienne dans 1'ensemble du pays. Le plan de 
distribution est done approuve, compte tenu des observations ci-apres. 

Le plan de distribution est approuve a la condition que 1'application en 
soit regie par les dispositions pertinentes des resolutions 986 (1995) et 
1111 (1997) du Conseil de securite, et du Memorandum d'accord, et, en cas de 

contradiction entre les dispositions du plan d'une part et celles des 
resolutions et du Memorandum d'accord de 1'autre, ce soient ces dernieres qui 
prevalent. 

II a ete pris note des assurances donnees par votre gouvernement dans la 
lettre du Ministre des affaires etrangeres de l'lraq datee du 30 juillet 1997, 
garantissant que le Gouvernement iraquien satisfera par ailleurs, hors du cadre 
des resolutions 986 (1995) et 1111 (1997) du Conseil de securite, les besoins 

des groupes vulnerables mentionnes dans le rapport du Secretaire general du 
2 juin 1997 (S/1997/419). Nous y voyons de la part de votre gouvernement un 

engagement a allouer les ressources additionnelles necessaires pour de tels 
programmes par 1'intermediaire d'hopitaux, de centres de protection sociale et 
d'autres institutions analogues. Du fait qu'il entre dans les attributions du 
Secretaire general, aux termes des resolutions 986 (1995) et 1111 (1997), de 
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determiner si les ressources suffisent a repondre aux besoins humanitaires de la 
population iraquienne et de rendre compte a ce sujet, 1'Organisation des 
Nations Unies continuera a observer la situation de ces groupes. 

1/ approbation du plan de distribution est par ailleurs sans prejudice des 
procedures a appliquer par le Comite du Conseil de securite cree par la 
resolution 661 (1990) en ce qui concerne 1'exportation vers l'lraq des pieces et 

materiel indispensables a la surete du fonctionnement du reseau d'oleoducs de 
Kirkuk-Yumurtalik en Iraq. 

Le plan comporte une liste par categorie des fournitures et des articles 
dont 1'achat et 1'importation sont prevus dans le plan de distribution. 

L'approbation du plan est sans prejudice des mesures que le Comite pourrait 
prendre en ce qui concerne les demandes d'exportation de tel ou tel article 
figurant dans la liste, qui seraient presentees au Comite pour etre examinees 
conformement aux procedures qu'il applique. 

De meme, la liste par categorie comprend certains articles dont 
1'exportation vers l'lraq doit etre notifiee au groupe mixte cree par la 
resolution 1051 (1996) du Conseil de securite, ces articles devant etre soumis 

au controle, comme se pretant a un double usage (a des fins civiles et a des 
fins interdites), en vertu de la resolution 687 (1991) et des autres resolutions 

pertinentes du Conseil de securite. 

Le Secretaire general adjoint 
aux affaires humanitaires 

( Signe ) Yasushi AKASHI 
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ANNEXE II 


Lettre datee du 4 aout 1997, adressee au Secretaire general par 
le Representant permanent de l'lraq aupres de 1'Organisation 

des Nations Unies 

D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous faire tenir le plan de 
distribution revise, soumis par le Gouvernement iraquien conformement a la 
resolution 1111 (1997). 

L'Ambassadeur , 
Representant permanent 
( Signe ) Nizar HAMDOON 
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PIECE JOINTE 

Plan de distribution presente au Secretaire general de 1'Organisation 
des Nations Unies par le Gouvernement iraquien conformement au 
Memorandum d'accord du 20 mai 1996 


RESUME 


1. Le present Plan de distribution, vise au paragraphe 2 du Memorandum 
d'accord conclu le 20 mai 1996 entre le Gouvernement iraquien et le Secretariat 
de 1'Organisation des Nations Unies (ci-apres denomme le "Memorandum") pour 
1'achat et la distribution de denrees alimentaires, medicaments, fournitures 
medicales et autres produits et fournitures humanitaires de premiere necessite 
pour la population civile, en vue d'alleger les difficultes rencontrees par le 
peuple iraquien, constitue un element important de 1'application de la 
resolution 986 (1995) du Conseil de securite (ci-apres denommee "la resolution") 
et de la resolution 1111 (1997) par laquelle le Conseil a decide que les 

dispositions de la precedente resolution resteraient en vigueur pour une 
nouvelle periode de six mois. 


2. L'achat et la distribution des fournitures humanitaires destinees aux trois 
gouvernorats septentrionaux d'Arbil, de Dohouk et de Souleimaniyeh 
s'effectueront sous la responsabilite du Programme humanitaire 
interorganisations des Nations Unies (ci-apres denomme le "Programme"), 
conformement au paragraphe 20 du Memorandum et des paragraphes 3 et 6 de son 
annexe I. Conformement au paragraphe 2 de 1'annexe I du Memorandum, le 
Programme a identifie les informations concernant les besoins humanitaires des 
trois gouvernorats septentrionaux dans le cadre du Plan de distribution 
(ci-apres denomme "le Plan"), en prenant en consideration toutes les 
circonstances pertinentes, tant a l'interieur des trois gouvernorats du nord que 
dans le reste du pays, afin de veiller a assurer une distribution equitable. 

Ces besoins ont fait l'objet de discussions avec le Gouvernement iraquien et ont 
ete incorpores au Plan. 


3. En principe, un montant total de 1 milliard 320 millions de dollars sera 
disponible pour couvrir les besoins humanitaires du peuple iraquien pendant une 
periode de six mois. Sur ce montant, le Plan affecte 807 millions de dollars a 
la distribution de denrees alimentaires. Le Programme de distribution de 
denrees alimentaires assurera un apport calorique quotidien de 2 030 kcal et 
47 grammes de proteines par personne et par jour. Sous reserve, le cas echeant, 
des dispositions du Memorandum relatives aux trois gouvernorats du nord, la 
distribution de denrees alimentaires sera mise en oeuvre dans le cadre des 
modalites de rationnement existantes. En outre, des savons et detergents d'une 
valeur d'environ 63 millions de dollars seront achetes et distribues en meme 
temps que les rations alimentaires, conformement a la pratique actuellement 
suivie en Iraq. Un autre montant de 36 millions de dollars est affecte au 
materiel, aux pieces detachees necessaires pour le traitement des denrees et aux 
moyens logistiques requis pour assurer le fonctionnement du systeme de 
distribution. A Dohouk, Arbil et Souleimaniyeh, le Programme fournira une 
assistance aux enfants et meres vulnerables dans le cadre d'un projet de 
nutrition dont le cout est estime a 9,9 millions de dollars. 
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4. Des fonds s'elevant a 210 millions de dollars sont affectes a 1'achat de 
medicaments et de fournitures medicales. Sous reserve des dispositions du 
Memorandum ayant trait aux trois gouvernorats du nord, ces fournitures seront 
distributes aux beneficiaires par 1'intermediaire des hopitaux et des centres de 
soins de sante primaires en Iraq, en faisant appel au systeme de distribution 
existant. Tous les citoyens iraquiens et les residents etrangers ont acces aux 
services de sante publique. Outre la fourniture de medicaments et de 
fournitures medicales d'une importance vitale, le materiel essentiel ayant un 
caractere d'urgence sera achete et certaines infrastructures de sante 
endommagees seront remises en etat dans les trois gouvernorats du nord pour un 
cout estime a 10,4 millions de dollars. La part des medicaments et des 
fournitures medicales des trois gouvernorats du nord est de 29 millions de 
dollars. Un autre montant de 10 millions de dollars est affecte a la remise en 
etat de 1'infrastructure sanitaire dans les trois gouvernorats. 

5. La situation en matiere d'approvisionnement en eau salubre et de services 
d'assainissement demeure critique dans 1'ensemble de l'lraq. D'apres les 
estimations, la remise en etat de ce secteur necessite 510 millions de dollars. 
Cependant, du fait de la penurie de ressources, le Plan n'affecte que 

44 170 000 dollars a ce secteur. Un montant de 8,4 millions de dollars est 
affecte a la reparation des installations de traitement des eaux naturelles ou 
des eaux d'egout a Bagdad, qui desservent quelque 6,5 millions de personnes dans 
la ville et les districts environnant. Un autre montant de 15,77 millions de 
dollars sera utilise pour reparer les installations d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement dans le reste du pays. Le solde de 20 millions de dollars 
servira a remettre en etat les installations d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement dans les trois gouvernorats du nord. 

6. La remise en etat complete des installations de production, de transport et 
de distribution d'electricite necessite environ 675 millions de dollars, dont un 
montant de 49 170 000 dollars a ete fourni dans le cadre du plan de distribution 
precedent. Le Plan affecte une nouvelle somme de 55,3 millions de dollars a 
l'entretien et aux reparations des centrales electriques dans 1'ensemble du 
pays. Une partie de ce montant est destinee aux reseaux de transport et de 
distribution d'energie electrique dans differents endroits du pays. La part des 
trois gouvernorats du nord est estimee a 19,3 millions de dollars. 


7. Un montant de 50 millions de dollars est alloue en vue de repondre aux 
besoins les plus urgents dans le secteur de 1'agriculture, en particulier en ce 
qui concerne la protection phytosanitaire, la lutte contre les maladies du 
betail et la fourniture de semences de qualite. II existe egalement une grave 
penurie de pieces detachees pour les machines agricoles et les pompes. Sur le 
total, un montant de 26 millions de dollars est alloue aux trois gouvernorats du 
nord. 


8. Les installations d'enseignement sont de pietre qualite dans 1'ensemble de 
l'lraq. Le plan prevoit une allocation d'un montant modique (27,3 millions de 
dollars) au secteur de 1'education, dont 15,3 millions sont affectes aux 
gouvernorats de Dohouk, Arbil et Souleimaniyeh. L'allocation servira a reparer 
une partie des ecoles endommagees, a fournir des articles de papeterie, de 
bureaux et d'autres fournitures scolaires qui font cruellement defaut, en 
particulier dans 1'enseignement primaire. Une part raodeste de 3,6 millions de 
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dollars a ete affectee a 1'enseignement superieur, en particulier pour fournir 
des livres et des materiels aux facultes de medecine, de pharmacologie et de 
dentisterie ainsi qu'aux ecoles d'infirmiers des universites iraquiennes. 

9. Reconnaissant les besoins particuliers de la population dans les trois 
gouvernorats du nord, il est prevu de mener des activites de deminage et de 
reinstallation pour un cout total estime a 8 millions de dollars. Les 
organismes d'execution des Nations Unies dresseront des listes des besoins 
classes par categories. 


10. Les besoins humanitaires de 1'ensemble de la population iraquienne sont 
enormes du fait de la deterioration cumulative des conditions de vie et de 
l'etat de 1'environnement au cours des sept dernieres annees. La situation 
humanitaire en Iraq a ete examinee conformement aux paragraphes 4 et 11 de la 
resolution et a ete decrite dans le rapport presente par le Secretaire general 
180 jours apres 1'adoption de la resolution; il y est signale que les divers 
secteurs mentionnes plus haut dans le present resume continuent de connaitre des 
penuries malgre 1'application du plan de distribution precedent. 


11. Le Gouvernement iraquien confirme sa volonte de cooperer pleinement avec le 
Programme et de lui permettre d'observer, dans 1'ensemble du pays, l'equite de 
la distribution des fournitures humanitaires importees dans le cadre du present 
Plan. A cette fin, le personnel des Nations Unies travaillant pour le Programme 
jouira dans l'exercice de ses fonctions d'une totale liberte de circulation et 
d'acces, conformement au paragraphe 44 du Memorandum. 
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Tableau I 

Montants affectes aux secteurs couverts par le Plan 


Secteur/activite 

Montant des 
allocations 
(dollars E.-U.) 

(a I’echelle du pays) 

Montant des 
allocations pour 
Dohouk, Arbil et 
Souleimaniyeh 
(dollars E.-U.) 

Alimentation 

807 000 000 

113 300 000 

Savon/detergents 

63 000 000 

9 200 000 

Materiel/pieces detachees pour le traitement des denrees 
alimentaires, logistique 

36 000 000 

_ 

Total partiel 

906 000 000 

122 500 000 

Medicaments/fournitures medicales 

210 000 000 

29 000 000 

Nutrition 

9 900 000 

9 900 000 

Sante/reparations 

10 000 000 

10 000 000 

Eau et assainissement 

44 170 000 

20 000 000 

Electricite 

55 300 000 

19 300 000 

Agriculture 

50 000 000 

26 000 000 

Education 

27 300 000 

15 300 000 

Reinstallation 

6 000 000 

6 000 000 

Deminage 

2 000 000 

2 000 000 

Total general 

1 320 670 000 

260 000 000 
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PREMIERE PARTIE 

Plan d'achat et de distribution : denrees alimentaires 


Introduction 


12. A la suite de 1'adoption de la resolution 661 (1990) du Conseil de securite 

imposant des sanctions a l'lraq, le Gouvernement iraquien a mis en place un 
systeme special de rationnement visant a assurer la distribution de denrees 
alimentaires a tous les citoyens iraquiens, ainsi qu'aux autres Arabes et aux 
etrangers residant en Iraq. Le systeme a ete lance le ler septembre 1990. II 
est actuellement applique dans 1'ensemble du pays a 1'exception des trois 
gouvernorats du nord. Conformement au Memorandum, le Programme sera charge de 
distribuer les denrees alimentaires a la population dans les trois gouvernorats 
du nord au nom du Gouvernement iraquien. 


Principales caracteristiques du systeme 

13. Les principaux partenaires du systeme actuel sont : 

i) Le Ministere du commerce/Gouvernement iraquien; 

ii) Les consommateurs (citoyens d'Iraq, autres Arabes et residents 
etrangers); 

iii) Les agents de distribution des rations (secteur prive). 


14. Le Ministere du commerce est charge d'entreprendre, sur une base mensuelle, 
la distribution de denrees alimentaires aux agents de distribution des rations 
dans les zones qui leur ont ete affectees et de veiller a ce qu'elles soient 
distributes aux menages enregistres aupres de chacun des agents. Les 
consommateurs locaux sont desservis par plus de 45 864 agents de distribution 
dans les 15 gouvernorats du sud et du centre et par plus de 11 000 agents dans 
les trois gouvernorats du nord. En outre, afin de veiller a ce que 
1'approvisionnement en denrees alimentaires soit suffisant, continu et regulier 
et en conformite avec les cartes de rationnement, les coupons sont ramasses 
aupres des menages une fois par mois par les agents de distribution des rations. 
Chaque carte de rationnement, qui comprend un certain nombre de coupons 
correspondant aux differents elements de base compris dans le systeme, couvre 
une annee civile. 


15. L'annexe 3/Aliments du plan de distribution precedent est un tableau du 
systeme de cartes de rationnement actuellement utilise pour la distribution des 
denrees alimentaires. 


16. Tous les citoyens iraquiens, les autres Arabes et les residents etrangers 
en Iraq sont autorises par la loi a obtenir une "carte de rationnement" aupres 
des centres d'enregistrement. Ces centres dressent la liste des families en 
notant le nom, l'age et le nombre des consommateurs dans chaque menage et 
envoient les listes au centre informatique. Celui-ci envoie une copie de chaque 
liste au magasin de 1'agent de distribution des rations le plus proche, au 
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domicile des menages concernes et une autre copie aux centres de distribution 
des denrees alimentaires. 

17. La ration individuelle mensuelle dans le cadre du systeme actuel est la 
meme pour chaque individu en ce qui concerne les produits, les quantites et le 
prix symbolique. Mensuellement, les menages sont bien informes par les medias 
publics et prives de leurs droits et du moment ou la distribution a lieu dans 
les differents centres de distribution. 

18. Le mecanisme de suivi visant a assurer la mise en oeuvre efficace et 
reguliere des systemes de rationnement est mis en oeuvre par : 

i) Les bureaux de suivi concernes du Ministere du commerce; 

ii) Les conseils populaires de district elus; 

iii) Les citoyens. 

19. Les beneficiaires du systeme ont le droit de deposer aupres du Ministere du 
commerce une plainte contre 1'agent de distribution des rations de leur zone 
s'ils decouvrent que 1'agent en question n'applique pas le reglement. En 
consequence, le Ministere du commerce communique un questionnaire a tous les 
menages enregistres aupres de 1'agent en question. Si les resultats montrent 
que 51 % au moins des menages participant au processus incriminent 1'agent, sa 
licence d'agent est annulee et un nouvel agent est immediatement nomme. 

20. Les procedures d'obtention de la carte de rationnement, les documents 
necessaires et 1'enregistrement des plaintes font l'objet des paragraphes 19 
a 23 du Plan de distribution precedent, auxquels on se reporters. 

Surveillance de la distribution 

21. Pour assurer l'equite de la distribution des fournitures humanitaires et 
verifier si celles-ci sont suffisantes dans le cadre du Plan, le Programme agira 
conformement aux paragraphes 37 et 38 du Memorandum. 

Plan de distribution de denrees alimentaires 


22. Le mecanisme de distribution des denrees alimentaires qui est stipule aux 
paragraphes 25 a 28 du Plan de distribution precedent sera egalement applique au 
titre du present Plan. 


Entretien, reparation, remise en etat et remplacement du materiel necessaire a 
titre prioritaire pour la manutention, le stockage, le traitement et la 
distribution des produits alimentaires 


23. L'infrastructure actuelle ne permettra pas de faire face a la quantite 
totale des produits alimentaires devant etre importes au cours de la periode de 
six mois couverte par le present Plan (voir tableau 3). Une liste d'ensemble 
enumerant les elements prioritaires faisant partie du materiel et des pieces 
detachees necessaires pour le traitement, la manutention, le stockage et la 
distribution de volumes de denrees alimentaires aussi importants figure a 
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1'annexe (Commerce-1), le cout de ces elements etant estime a 36 millions de 
dollars. 


Arrangements relatifs a 1'achat et au stockage 


24. Les arrangements relatifs a 1'achat, au stockage et au transport des 
denrees alimentaires dans le cadre du present Plan seront identiques a ceux qui 
sont stipules au paragraphe 30 du Plan de distribution precedent. 


Emplacement des agents d'inspection independants 


25. Les dispositions concernant 1 ' emplacement des inspecteurs independants 
seront identiques a celles qui sont stipulees au paragraphe 31 du Plan de 
distribution precedent (phase I) . 


Entrepots 


26. Des entrepots specialement congus a cet effet seront utilises pour stocker 
les denrees alimentaires importees par le Gouvernement iraquien dans le cadre du 
Plan. Ces entrepots seront situes la ou se trouvent les principales aires de 
stockage du Ministere du commerce dans 1'ensemble des gouvernorats. 


27. Conformement au paragraphe 5 de 1'annexe I du Memorandum, les fournitures 
humanitaires destinees aux trois gouvernorats du nord seront acheminees par le 
Programme jusqu'aux entrepots situes dans ces gouvernorats. Les entrepots de 
Mossoul et Kirkouk, ou des fournitures peuvent aussi etre acheminees par le 
Gouvernement iraquien ou le Programme, seront geres par le Programme. 
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Tableau 2 

Population iraquienne par gouvernorat, devant etre couverte par le Plan de distribution 


Gouvernorat 

Population 

Adultes 

Enfants de moins d’un an 

Ninaoua 

2 074 708 

2 064 101 

10 607 

At Tamim 

768 056 

762 514 

5 542 

Bagdad 

5 621 426 

5 562 166 

59 260 

Salah ad Din 

811 529 

802 959 

8 570 

Diyala 

1 092 335 

1 086 401 

5 934 

Al Anbar 

1 074 324 

1 064 575 

9 749 

Babylone 

1 197 957 

1 191 429 

6 528 

Karbala 

629 959 

624 532 

5 427 

An Nadjaf 

782 103 

771 418 

10 685 

Al Qadissiya 

763 815 

756 641 

7 174 

Al Mouthanna 

458 972 

452 145 

6 827 

Bassora 

1 656 454 

1 633 113 

23 341 

Mai'ssan 

674 381 

662 289 

12 092 

Dhi Qar 

1 262 104 

1 248 522 

13 582 

Ouassit 

790 752 

785 441 

5 311 

Dohouk 

706 261 

691 220 

15 041 

Arbil 

1 089 930 

1 074 242 

15 688 

Souleimaniyeh 

1 376 661 

1 366 478 

10 183 

Total 

22 831 727 

22 600 186 

231 541 


Note : Le nombre d’habitants des 15 gouvernorats du sud et du centre a ete etabli d’apres les projections effectuees 
pour juin 1997 par le Ministere iraquien du commerce. Les chiffres concernant les trois gouvernorats du nord sont fondes sur 
les donnees recueillies par le PAM pour juin 1997. Les projections ont ete calculees sur la base d’un accroissement de 
0,31 % par mois. Le facteur d’accroissement demographique a ete etabli d’apres I’augmentation moyenne de la population 
enregistree entre octobre 1996 et mars 1997. 

Note : Les chiffres indiques plus haut constituent la projection moyenne de la population durant la periode prevue 
d’application du Plan de distribution pour la phase II (octobre 1997-mars 1998) aux termes de la resolution 986 (1995) du 
Conseil de securite. 
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Tableau 3 

Plan d’ensemble et liste des denrees alimentaires, savon et detergents, par categorie 


Article 

Ration mensuelle 
par habitant 
(kilogrammes) 

Besoins mensuels 
(tonnes) 2 

Besoins pour 
six mois 
(tonnes) 

Valeur pour 
la periode de six mois 
(dollars E.-U) 

Denrees alimentaires 





Farine de ble 1 

9,000 

230 522 

1 383 131 

306 000 000 

Riz 

2,500 

57 630 

345 783 

120 000 000 

Sucre 

2,000 

46 104 

276 626 

108 000 000 

Huile de cuisson 

0,150 

3 407 

20 442 

40 000 000 

Lait en poudre 3 

1,000 

23 052 

138 313 

116 000 000 

Legumes secs 

2,700 

625 

3 751 

10 000 000 

Sel iode 

1,000 

23 052 

138 313 

104 000 000 

Total partiel 




807 000 000 

Savon et detergents 





Savon 

0,250 

5 708 

34 248 

30 000 000 

Detergents 

0,350 

8 151 

48 906 

33 000 000 

Total partiel 




63 000 000 

Total general 




870 000 000 


Note : Les chiffres indiques representent des quantites et des valeurs indicatives susceptibles de varier suivant les 
conditions effectives de la distribution et du marche. 

1 Le ble doit etre transforme en farine et distribue sous cette forme aux beneficiaires. Le taux de transformation utilise 
est de 10 kilogrammes de ble pour 9 kilogrammes de farine. 

2 Les quantites sont calculees d’apres le nombre d’habitants indique au tableau 2. Les agents de distribution regoivent 
des quantites supplementaires pour veiller a ce que les beneficiaires obtiennent bien les rations qui leur sont dues. Ces 
quantites supplementaires representent 2 % pour la farine de ble, le riz, le sucre, I'huile de cuisson, les legumes secs, le sel 
et les detergents, et 0,5 % pour le the. Aucune marge n’est laissee pour le lait en poudre et le savon etant donne que ces 
articles sont distribues par boite et par morceau respectivement. 

3 Les enfants de moins d'un an ne regoivent que du lait en poudre, du savon et des detergents. Auparavant, les 
families ayant des enfants de moins d’un an pouvaient choisir entre la ration pour enfant (lait en poudre, savon et detergents) 
et la ration pour adulte (farine de ble, riz, sucre, the, huile de cuisson, legumes secs, sel, savon et detergents). Ce choix 
n'est toutefois plus disponible pour les enfants nes apres mai 1997 qui recevront la ration pour enfant. Du fait que les 
families ayant des enfants de moins d’un an pouvaient auparavant choisir la ration pour adulte, il se peut que des stocks 
importants de lait en poudre achete pour la phase I soient disponibles aux fins de distribution durant la phase II. 
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DEUXIEME PARTIE 

Plan d'achat et de distribution de medicaments et 
fournitures medicales 


Introduction 


28. Pour 1' elaboration de sa politique sanitaire, le Gouvernement iraquien a 
suivi les directives du programme d'action de l'OMS pour les medicaments 
essentiels : 

Assurer la disponibilite de medicaments efficaces, surs et a bas prix, 

afin de satisfaire les besoins de 1'ensemble de la population 

iraquienne; 

Veiller a ce que les medicaments soient de bonne qualite et utilises 

de maniere rationnelle. 

29. Le Plan a pour but de satisfaire les besoins effectifs en matiere de 
medicaments, de vaccins, de fournitures medicales, de materiel, de pieces de 
rechange et d'autres articles essentiels dans le cadre de ces objectifs, et vise 
a assurer une distribution equitable. En raison de la situation qui prevaut 
actuellement, les services sanitaires iraquiens sont confrontes a une grave 
penurie de ces articles et fournitures, dont ils ont un besoin critique. La 
situation sanitaire est dans une large mesure aggravee par la mauvaise qualite 
de 1'environnement, la malnutrition et d'autres difficultes socio-economiques. 

En ce qui concerne l'lraq, la situation precaire en matiere de sante publique a 
ete decrite en detail dans les rapports des organismes des Nations Unies et le 
rapport publie par le Secretaire general de l'ONU a 1'issue de la periode de 

180 jours. 

30. Avant aout 1990, le systeme de prestations sanitaires etait fonde sur un 
vaste reseau bien developpe d'etablissements de soins de sante primaires, 
secondaires et tertiaires. Ces institutions etaient reliees entre elles et a la 
communaute par un pare important d'ambulances et de vehicules de service et par 
un reseau de communications efficace facilitant 1'aiguillage vers les services 
de sante appropries. 

31. D'apres les estimations du Gouvernement iraquien, 97 % de la population 
urbaine et 78 % de la population rurale avaient acces aux soins de sante. Le 
tableau 5 indique la repartition des infrastructures sanitaires sur 1'ensemble 
du territoire. Si le systeme tendait a privilegier les traitements curatifs, il 
etait toutefois complete par de nombreuses mesures de sante publique portant 
notamment sur la lutte contre le paludisme et la tuberculose, et 1'execution 
d'un programme elargi de vaccination. 

32. Actuellement, l'lraq a un besoin urgent de fournitures et de materiels 
medicaux, y compris de medicaments essentiels, ainsi que des fournitures 
medicales et des produits chimiques utilises dans la lutte contre les maladies 
transmises par les insectes, qui sont endemiques en Iraq. Les appareils 
utilises en radiographie et en tomographie axiale informatisee et le materiel de 
laboratoire en particulier ont besoin de reparations. On estime qu'un quart 
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seulement du materiel medical des centres de soins de sante est encore 
operationnel. 

33. En ce qui concerne les medicaments et les fournitures medicales, la 
situation est alarmante. Au mieux, les patients peuvent obtenir des doses 
inferieures a celles normalement exigees par leur condition. La production 
locale a ete considerablement reduite. En 1989, le Ministere de la sante a 
depense un montant de plus de 500 millions de dollars pour 1'achat de 
medicaments et de fournitures medicales. 

34. II est imperatif que le Plan assure la fourniture de medicaments de bonne 
qualite et peu couteux pour repondre aux besoins de 1'ensemble de la population 
iraquienne. Les vaccins, les fournitures medicales et chirurgicales et les 
materiels utilises pour les soins dentaires et 1'etablissement de diagnostics 
sont d'autres categories qui exigent une attention particuliere. La fourniture 
d'insecticides, de materiel de lutte antivectorielle et le reequipement ou le 
remplacement du pare d'ambulances pour le transport des patients et des 
fournitures medicales et pour assurer la liaison a l'interieur du reseau 

d'etablissements sanitaires constituent une autre priorite exigeant une 
attention urgente dans le cadre du Plan. II faut souligner que le secteur de la 
sante publique ne peut etre ameliore uniquement par la fourniture de medicaments 
et d'articles medicaux. II faut aussi continuer a fournir des pieces detachees 
pour la reparation du materiel utilise dans les etablissements hospitaliers et 
les centres de soins de sante primaires et des ambulances car il s'agit 
d'articles indispensables pour permettre aux services sanitaires de repondre 
avec plus d'efficacite a certains besoins urgents dans le domaine des soins de 
sante. L'acquisition de 100 nouvelles ambulances dans le cadre du Plan demeure 
prioritaire (tableau 4), de meme que 1'achat d'appareils utilises en 
dentisterie. 

35. La situation sanitaire dans les trois gouvernorats du nord de l'lraq a 
continue de se deteriorer au cours des sept dernieres annees. Actuellement, 

10 % seulement des quelque 381 centres de soins de sante primaires de la region 
sont en mesure de dispenser des soins de sante maternels et infantiles. On note 
une forte diminution des medicaments et fournitures medicales disponibles et des 
penuries analogues en ce qui concerne le materiel utilise pour les activites de 
diagnostic et de traitement. Ainsi, les principaux elements du plan sanitaire 
etabli pour ces gouvernorats concernent la fourniture de medicaments essentiels 
de base, la reparation et l'entretien des infrastructures sanitaires et la 
fourniture de pieces de rechange pour le materiel hospitalier hors d'etat de 
fonctionner. Ces elements sont inclus dans le Plan qui prevoit un montant de 29 
millions de dollars pour la fourniture de medicaments et de fournitures 
medicales et un autre montant de 10 millions de dollars pour la reparation des 
infrastructures sanitaires. 

36. Conformement au Memorandum d'accord, le Programme sera responsable, dans 
les trois gouvernorats du nord, de la distribution des medicaments et des 
fournitures sanitaires. II a verifie que les besoins qu'il a identifies dans le 
secteur sanitaire correspondaient aux besoins essentiels de ces gouvernorats. 
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Elements du Plan 


37. Les elements du Plan concernant 1'estimation des besoins, les procedures 
etablies en matiere de reglementation et 1'importation, le stockage et la 
distribution de medicaments et de fournitures medicates sont decrits au 
paragraphe 43 du Plan de distribution precedent : 

38. Le montant de 300 millions de dollars doit permettre de satisfaire tous les 
besoins en matiere de medicaments et de fournitures medicates sur 1'ensemble du 
territoire iraquien pendant une periode de six mois. Dans le cadre du Plan 
actuel, comme dans celui du Plan precedent, un montant de 210 millions de 
dollars a ete alloue uniquement pour satisfaire les besoins les plus urgents. 
Afin de garantir une distribution equitable des fournitures medicates, les fonds 
alloues seront repartis entre les gouvernorats sur la base d'un montant de 

1,6 million de dollars par million de personnes et par mois. 

39. Conformement au paragraphe 39 du Memorandum d'accord, le Gouvernement 
iraquien fournira des informations detaillees au Programme sur la livraison des 
fournitures et du materiel aux destinations fixees afin de faciliter la 
verification et la confirmation de leur utilisation. Le Programme remplira 
egalement les fonctions prevues au paragraphe 8 de 1'annexe 1 du Memorandum 

d'accord. 


Tableau 4 

Repartition des ambulances 


No d’ordre 

Gouvernorat 

Nombre d'ambulances 

1 . 

Ninaoua 

7 

2. 

At Tamim 

3 

3. 

Bagdad 

30 

4. 

Salah ad Din 

4 

5. 

Diyala 

4 

6. 

Al Anbar 

5 

7. 

Babylone 

4 

8. 

Karbala 

3 

9. 

An Nadjaf 

3 

10. 

Al Qadissiyah 

3 

11. 

Al Mouthanna 

3 

12. 

Bassora 

8 

13. 

Maissan 

4 

14. 

Dhi Qar 

4 

15. 

Ouassit 

3 

16. 

Dohouk 

3 

17. 

Arbil 

4 

18. 

Suleimaniyeh 

5 

Total 


100 


Note : Les ambulances seront reparties suivant les criteres appliques dans le plan de distribution precedent, c’est-a- 
dire une ambulance pour environ 200 000 personnes. 
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Hopitaux devant recevoir un appui pour la remise en etat de leurs infrastructures 


No d’ordre 

Gouvemorat 

Nombre d’hopitaux devant 
recevoir des apports 

Nombre total d'hopitaux 

1 . 

Bagdad 

20 

34 

2. 

Bassora 

6 

10 

3. 

Ninaoua 

6 

12 

4. 

Maissan 

4 

8 

5. 

AL Qadissiyah 

4 

6 

6. 

Diyala 

5 

8 

7. 

Babylone 

5 

8 

8. 

Al Tamim 

4 

5 

9. 

Al Anbar 

4 

10 

10. 

Karbala 

4 

5 

11. 

Ouassit 

4 

5 

12. 

Dhi Qar 

5 

7 

13. 

Al Mouthanna 

4 

4 

14. 

Salah ad Din 

4 

6 

15. 

An Nadjaf 

4 

5 

16. 

Dohouk 

5 

5 

17. 

Arbil 

10 

10 

18. 

Suleimaniyeh 

10 

14 

Total 


108 

162 


Note : En raison des ressources limitees, les hopitaux dont la remise en etat des infrastructures est la plus urgente 
(refrigeration, soins aux patients, etc.) ont ete identifies comme devant recevoir un appui. 


TROISIEME PARTIE 

Plan d'achat de materiel pour la distribution d'eau et 1'assainissement 

40. Compte tenu de 1'importance de 1'eau potable et de 1'assainissement pour la 
sante publique, le Gouvernement iraquien a etabli un programme a long terme de 
prestation de services dans ces domaines, conformement aux normes scientifiques 
internationales par habitant. Toutefois, la mise en oeuvre de cette politique a 
ete fortement entravee par le manque de ressources et de materiel et la 
disorganisation des services qui en a resulte au cours des sept dernieres 
annees. On estime que la remise en etat des installations entrainerait des 
depenses d'un montant d'environ 510 millions de dollars, compte non tenu de 
1'execution de nouveaux projets et de la mise en place de nouveaux services de 
distribution d'eau pour repondre aux besoins d'une population croissante. Le 
Plan alloue un montant total de 44,17 millions de dollars en vue de la 
satisfaction des besoins humanitaires les plus urgents dans ce secteur 
— 24,17 millions de dollars pour Bagdad et les 14 autres gouvernorats et 
20 millions de dollars pour les trois gouvernorats du nord. 
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41. La production d'eau potable dans les 14 gouvernorats s'eleve a 1 milliard 
400 millions de metres cubes par an. La production nominate pour Bagdad est de 
850 millions de metres cubes par an. Toutefois, en raison des retards 
intervenus dans l'arrivee des fournitures prevues dans le cadre du plan de 
distribution precedent, l'efficacite estimee des installations demeure 
inferieure a 40 % de la capacite prevue. Le pourcentage de gaspillage est 
estime a plus de 40 % de l'eau effectivement produite. 

42. En ce qui concerne 1'assainissement, la capacite nominate des 

14 gouvernorats, a 1'exception de Bagdad, s'eleve a 153 millions de metres cubes 
par an et la capacite prevue pour Bagdad a 680 millions de metres cubes par an. 
En outre, il existe 256 stations de pompage comprenant plus de 1 000 pompes 
verticales et submergees. Bien qu'il faille renover completement le systeme, le 
Plan actuel ne vise qu'a repondre aux besoins minima, afin de raaintenir le 
systeme en exploitation pendant les six prochains mois. Corame il ressort des 
informations contenues dans les annexes, le cout estimatif des reparations 
minimales se chiffre a environ 4 millions de dollars par mois, y compris un 
montant de 2,6 millions de dollars par mois pour les 14 gouvernorats et un 
montant d'environ 1,4 million de dollars par mois pour Bagdad (la capitate et 
les districts avoisinants). 

43. Les pieces detachees et le materiel requis d'urgence sont decrits aux 
annexes 1 a 8 (Eau/assainissement). 

44. Conformement au paragraphe 40 du Memorandum d'accord, le Gouvernement 
iraquien fournira des informations detaillees au Programme sur la livraison des 
fournitures et du materiel aux destinations fixees, afin de faciliter la 
verification et la confirmation de leur utilisation. Le Programme remplira 
egalement les fonctions prevues au paragraphe 8 de 1'annexe 1 du Memorandum 

d'accord. 

QUATRIEME PARTIE 


Plan d'achats pour le secteur electrique 


Introduction 


45. L'insuffisance de la production d'electricite, qui s'explique par les 
dommages subis par ce secteur d'une importance vitale et par le manque de pieces 
de rechange et de materiel, pose de gros problemes dans 1'ensemble du pays. 

46. Pour remedier a la penurie d'electricite, un programme d'ecretement 

quotidien de la demande a ete mis en place dans tout l'lraq, de Dohouk au nord a 

Basra au sud : en juillet 1996, la penurie a atteint 1 600 MW, pour une charge 

de pointe de 5 300 MW, et l'on prevoit une charge de pointe de 5 600 MW pendant 

l'ete de 1997. On trouvera a 1'annexe I/Electricite un tableau indiquant la 

puissance installee, la puissance maximale disponible, la charge de pointe et la 
penurie d'energie electrique pour le mois de juillet 1996. Du fait de ce 
phenomene de penurie, le reseau a du imposer des coupures a tous les types de 
consommateurs, y compris aux hopitaux, aux installations de traitement des eaux 
naturelles et des eaux usees, aux minoteries, aux stations d'irrigation et de 
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pompage, aux ecoles et aux universites, ainsi qu'a des zones residentielles 
entieres et a d'autres services. 

47. Le Plan en vigueur alloue 55,3 millions de dollars des Etats-Unis au 
secteur energetique. II s'efforce en priorite de satisfaire aux besoins des 
centrales a vapeur, a gaz, et des centrales hydroelectriques de 1'ensemble du 
pays. Une partie des ressources est affectee aux reseaux de transport et de 
distribution de l'energie electrique dans differentes regions iraquiennes. Sur 
l'enveloppe globale, 19,3 millions de dollars sont alloues aux trois 
gouvernorats du nord. On trouvera a 1'annexe II/Electricite une liste par 
categorie des pieces de rechange requises pour satisfaire aux besoins 
susmentionnes. 

48. Conformement au paragraphe 41 du Memorandum d'accord, le Gouvernement 
iraquien fournira au Programme des renseignements detailles sur la livraison de 
materiels et de fournitures a tel ou tel endroit afin de faciliter les 
operations d'observation et de confirmation de leur utilisation. Le Programme 
assurera aussi les fonctions prevues au paragraphe 8 de 1'annexe I du Memorandum 
d'accord. 


CINQUIEME PARTIE 

Plan d'achats et de distribution pour le secteur aqricole 
Introduction 


49. La production et la productivity alimentaires locales ont connu une chute 
brutale ces dernieres annees du fait de 1'adoption de la culture extensive, le 
pays ne disposant pas des intrants de base qu'exigent les modes de production 
intensifs. Cela s'est traduit par une recrudescence des infestations par les 
ravageurs et des epiphyties. A cela est venu s'ajouter la penurie de 
pesticides, d'herbicides et d'helicopteres en bon etat de marche pour la 
pulverisation. On constate la meme deterioration dans le secteur de la 
production animate car le pays manque de vaccins, de medicaments, de fournitures 
et d'instruments de diagnostic veterinaires. 

50. Le Gouvernement iraquien attache la plus haute importance au secteur 
agricole afin d'augmenter le volume de production alimentaire : en effet, dans 
les circonstances actuelles, le pays est lourdement tributaire de la production 
nationale pour repondre aux besoins de la population. En depit des mesures 
prises par les pouvoirs publics et les organismes des Nations Unies, le 
rendement reste tres modeste faute d'un volume suffisant de dotations agricoles 
de premiere necessite. 

51. Le secteur agricole doit mener plusieurs campagnes de lutte phytosanitaire 
par pulverisation aerienne et au sol des cultures de cereales, de palmiers 
dattiers, de coton, de tournesol et de legumes. La reduction des infestations 
par les ravageurs est particulierement utile car elle permet d'accroitre la 
production alimentaire et de diminuer les pertes dues aux parasites. 

52. Dans le secteur de la production animale, la plupart des maladies ont ete 
signalees ces sept dernieres annees, marquees par le manque de medicaments et de 
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vaccins elementaires et de fournitures veterinaires. Cette penurie a 
considerablement reduit les moyens dont disposent les services veterinaires pour 
combattre et vaincre les epidemies. 

53. Tous les secteurs agricoles iraquiens sont tres mecanises; toutefois, une 
bonne partie du materiel soit est hors d'usage soit fonctionne mal faute de 
pieces de rechange et d'un nombre suffisant de tracteurs. Cela a beaucoup nui a 
la production vegetale et a la preparation des sols. II en a resulte des 
recoltes de plus en plus maigres et une baisse de la surface irriguee. 


Strategie generale et ressources necessaires 


54. Le Plan a pour strategie generale de maintenir le niveau actuel de 
production agricole en assurant une protection sanitaire preventive des plantes 
et des animaux. Les besoins prioritaires tels que pesticides, herbicides, 
pulverisation aerienne et fournitures veterinaires sont pris en compte, mais mal 
satisfaits faute de ressources suffisantes. Les ressources demandees dans le 
present document permettraient de repondre aux besoins les plus urgents des 
petits agriculteurs dans 1'ensemble du pays pour eviter que la situation ne se 
deteriore davantage, au risque de provoquer 1'effondrement du secteur. 


55. A cet effet, le Plan alloue 50 millions de dollars des Etats-Unis au 
secteur agricole. Des facteurs de production agricole d'une valeur estimee de 
24 millions de dollars seront distribues a 15 gouvernorats (voir annexe/Agri.1). 
Le solde, soit 26 millions de dollars, sera alloue aux trois gouvernorats du 
nord, Dohouk, Arbil et Suleimaniyeh. Ces fonds serviront a 1'achat de 
pesticides, de materiel de pulverisation, de machines agricoles, de pompes 
d'irrigation, de tracteurs, de pieces de rechange et de fournitures 
veterinaires. 


56. Les methodes decrites aux paragraphes 72, 73 et 74 du Plan anterieur 

s'appliqueront de nouveau aux dotations agricoles precitees. On trouvera a 
1'annexe/Agri.2 une liste detaillee pour la distribution de tracteurs, de pompes 
d'irrigation et de materiel de pulverisation au sol. 

57. Les achats et la distribution de materiel et de fournitures agricoles pour 
les gouvernorats de Dohouk, Arbil et Suleimaniyeh s'effectueront dans le cadre 
du Programme conformement au Memorandum d'accord. Le Plan vise a fournir les 
moyens de production les plus indispensables aux agriculteurs dans les limites 
des ressources disponibles. Ainsi, huit projets sont inscrits au Plan pour un 
cout total de 26 millions de dollars des Etats-Unis, comme indique dans le 
tableau ci-apres : 
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Intitule du projet 

Ressources necessaires 
(dollars E.-U.) 

1 

Fourniture de dotations agricoles de premiere necessity 

5 486 700 

2 

Fourniture de semences de qualite 

3 857 800 

3 

Materiel et fournitures pour activites agricoles 

1 650 000 

4 

Relance de la petite exploitation 

3 023 978 

5 

Lutte contre les epizooties 

2 945 462 

6 

Fourniture de pompes d’irrigation, de conduites, de pieces de rechange et de 
materiel d’entretien 

5 119 710 

7 

Fourniture de pieces de rechange pour machines agricoles 

2 219 950 

8 

Relance de I’apiculture 

396 400 


Frais de fonctionnement et de soutien aux programmes 

1 300 000 

Total 


26 000 000 


58. Les annexes/Agri.3 a 10 contiennent la liste des fournitures et du materiel 
destines a la production agricole a Dohouk, Arbil et Suleimaniyeh. 

59. Conformement au paragraphe 41 du Memorandum d'accord, le Gouvernement 
iraquien fournira au Programme des renseignements detailles au sujet de la 
livraison de materiels et de fournitures a tel ou tel endroit afin de faciliter 
les operations d'observation et de confirmation de leur utilisation. Le 
Programme assurera aussi les fonctions prevues au paragraphe 8 de 1'annexe I du 
Memorandum d'accord. 


SIXIEME PARTIE 

Plan d'achats et de distribution pour le secteur de 1'education 

60. L'enseignement des premier, deuxieme et troisieme degres souffre d'une 
grave penurie de materiels pedagogiques de base, d'ameublement scolaire, de 
manuels, d'articles de papeterie et autres fournitures. Le fait que les 
effectifs s'elevent au total a 5 millions d'eleves peut donner une idee de 
l'ampleur des besoins dans ce secteur. Les salles de classe endommagees de 

4 157 ecoles n'ont pas pu etre reparees, et dans de nombreux cas, elles n'ont ni 
portes ni fenetres. Les classes comptent jusqu'a 70 eleves, alors que 
l'effectif normal est de 30. Bon nombre d'ecoles ne disposent ni d'eau potable 
ni d'equipements sanitaires. 

61. Vu ce contexte, on enregistre une baisse du taux de scolarisation et une 
forte hausse du taux d'abandon scolaire, surtout dans le primaire et le 
secondaire. L'absence de supports et de materiels pedagogiques de base a 
egalement nui a la qualite de 1'enseignement dans le pays. Alors que 
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l'enveloppe globale necessaire pour satisfaire aux besoins les plus urgents dans 
tout le pays est estimee a 130 millions de dollars, sans compter 1'enseignement 
superieur, le Plan actuel ne prevoit que 27,3 millions a ce titre. Certaines 
fournitures indispensables pour 1'enseignement superieur sont prises en compte, 
pour un cout estimatif de 36 millions de dollars des Etats-Unis (voir 
annexe/Edu.1). 

62. Les equipements d'enseignement des trois gouvernorats du nord ont ete tres 
gravement endommages. En outre, les materiels pedagogiques, notamment les 
manuels scolaires, y font cruellement defaut. Des ressources d'un montant de 
15,3 millions de dollars des Etats-Unis sont allouees a 1'achat des fournitures 
scolaires dont le besoin est le plus urgent, a la remise en etat des ecoles 
endommagees et a la formation des enseignants de la region (voir annexe/Edu.2 
pour la liste des fournitures destinees aux trois gouvernorats du nord). 

63. Conformement au paragraphe 41 du Memorandum d'accord, le Gouvernement 
iraquien fournira au Programme des renseignements detailles au sujet de la 
livraison de materiels et de fournitures a tel ou tel endroit afin de faciliter 
les operations d'observation et de confirmation de leur utilisation. Le 
Programme assurera aussi les fonctions prevues au paragraphe 8 de 1'annexe I du 
Memorandum d'accord. 




